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REPÚBLICA DEL PERÚ 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 


TARJETA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR ELECTRÓNICA 
ZONA REGISTRAL N° Ill 


SEDE REGISTRAL - MOYOBAMBA 


Partida Registral : 60548505 Placa N° 
DUA/DAM : #HHHHHH HHHHHHH 


Título : 2014-13539 4947 -4S 


Fecha del Título : 05/09/2014 


Datos del Vehículo 

Categoria : L3 

Marca : HONDA Año Modelo : 2013 
Modelo : CGL125 

Color : ROJO HHHHHHH HHHHHHH 


Número de VIN : * LWBPCJ1F7E1006304 
Número de Serie : LWBPCJ1F7E1006304 
Número de Motor : WH156FM1213J72498 
Carrocería : MOTOCICLETA 

Potencia : 7.208500 


Form. Rod. : 2X1 Versión : #### 
Combustible : GASOLINA 


Asientos : 2 Cilindros : 1 Cilindrada : 0.124 
Pasajeros : 1 Longitud : 2.011 P. Bruto : 0.268 
Ruedas : 2 Altura : 1.053 P. Neto : 0.108 
Ejes: 2 Ancho : 0.793 Carga Util : 0.160 
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